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Kennisgeving beoordeling Veiligheidsrapport PeroxyChem Netherlands BV 

PeroxyChem Netherlands BV heeft voor de inrichting aan de Oosterhorn 14, 9936 HD te Farmsum het 
veiligheidsrapport (VR) ingediend overeenkomstig de verplichtingen van het Besluit Risico Zware On¬ 
gevallen 1999 (BRZO 1999). 

De gemeente Delfzijl heeft de coördinatie en de beoordeling van het VR uitbesteed aan de Omgevings- 
dienst Groningen. Deze beoordeling is vervolgens uitgevoerd met de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio 
Groningen en het waterschap Hunze en Aa's. 


Ter inzage 

De kopie van de brief, waarmee de beoordeling aan PeroxyChem Netherlands kenbaar is gemaakt, en 
de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Voor het inzien van de stukken maakt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via 
www.delfzijl.nl, telefonisch via 140596 of bij de receptie. 
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